AVISO 

IMPORTANTE 


Petít Palace President - Hospital 12 de Octubre 


COVID-19 



SERVICIO ESPECIAL 

PRESTADO POR VOLUNTARIOS DE EMT 


NUEVOS HORARIOS DESDE EL 18 DE ABRIL 


Hotel Petit 
Palace 
President 


Castellana 

Ministerio del Interior Hospital 
(Paseo Castellana) de la Princesa 


Hospital Hospital Hospital 

Santa Cristina Gregorio Marañón 12 de Octubre 

-•-•- 


Horas de 
paso por 
parada 


PARADA 62 PARADA 3739 PARADA 150 PARADA 1256 PARADA 2872 


7:00 

14:00 

21:00 


7:10 

14:10 

21:10 


7:18 

14:18 

21:18 


7:20 

14:20 

21:20 


7:30 

14:30 

21:30 


Hospital Hospital Hospital 

12 de Octubre Gregorio Marañón Santa Cristina 

•-•-•- 


Hotel Petit 
Palace 
President 


Hospital 
de la Princesa 


Castellana 

Ministerio del Interior 

(Paseo Castellana) 


Horas de 
paso por 
parada 


PARADA 2872 PARADA 1257 PARADA 151 PARADA 1429 PARADA 62 


8:15 

15:15 

22:15 


8:28 

15:28 

22:28 


8:30 

15:30 

22:30 


8:37 

15:37 

22:37 


8:47 

15:47 

22:47 


Más información: Aí\/i QQ A O 

Todos los días, de 07 a 21 h. ^ ^ ^UO OO 


emtmadrid.es 000 
AppEMTO© 


















































